CORONA 

コロナを風•巧類を燥除湿機 


取扱説明書 


シーデイー ェム 

CDM-109 

CDM-149 



麵特色 

1. 本格を風 

2. パワフル除湿 

3. スピードを類乾燥 

4. 大型已 .8 L タンク 

己.ツインコンプレッサー搭載 
己.排熱ダクト付属(本体収納可) 


エアコンと違い部屋を体を冷房ずること 
はでをません。閉めをつた場所で使われ 
た場合には、むしろ室温び上びりまず。 
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このたびは、コ□ナを風 • 巧類乾燥除湿機をお買 
いあげいただきましでありびとラございました。 
お使いになる前にこの取扱説日月書をよくお読み 
になり、それぞれの性能を十分にお/む得になった 
ラえで正しくご使庙くださし、。 

なお、お読みになったをちお使いになる方びいつ 
でも見られる巧に「な証書 J ととちに大切にな管 
しでください。 


画 株巧ミな 30-#- 







































0 0 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な行為の指示）び描かれでいます。 


A 么記号はを意を促す内容びあることを告げるものです。 

/：\ 図のかに具体的なを意内容（左図の場合は一般のなを意）び描かれでいます。 

0 〇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や巧傍に具体的な禁止内容び巧かれでいます。 


誤った取りあいをしたときに、状況によっては重大な結果に結びすく可能性びあるもの。 


誤った取り扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大な結果に結びすく可能性び大きいちの。 


A 警告 
A ミ主意 

絵表示の例 


■お使いになる前に、この「をを上のごミ主意 J をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示した'ま意事項は、安をに関する重大な内容を記載しでいますので、必す守つでください。 
表示と意味はつぎのよラになつでいます。 




■お読みになったをは、お使いになるちびいつでも見られる巧に必ず保管しでください。 




田安を上のごミ主意 (がずお守りくだをい) 


A 注意 

本体か 5 の風び直接あたる所 、 

で燃焼器具を使わない じ' /^ 

匪器具の不完全: W 竞の原因 /CN 

じなることがあります。 1 ^^レ詞ごで 

お手入れのとをは必ずスイッチを「停止」にし、 
プラグも巧く 

巧部でフアンび昌麵転しで 
おりますので、クガの關に巧^ 

なることびあります。 

本体を水洗いしたり、巧瓶などの水の入った 
容器をのせない \( ^ 

本体の部に浸水しで電気絶縁 'V ■っでつつ N 

び劣化し、龍や満經の 
原因になることびあります 。 fXl 

mOP (^^^かけなてを 1 J 

V 

移動ずるとをは必ず運転を停止し、排水タンクの 
水をずて器具を傾けない 

かもれしで家財などをめらし 

たり、漏電によって感電や义 \ \くクー P 

巧の原剧こなることびちりま ■■ \ \/ 

す。 W vvir 

J 


A 警告 


交流100 VLU 外で使わな 
い 

定格な外の電圧で使田すると感 
電や义巧の原因じなります。 


〇喊 


-直流/200\ 


電源コードの途中での接 
続、延長コードの使用- 
他の電気器具とのタコ足 
配線はしない 

感電や発熱-义ぶの原因じなり 
ます。 



電源コードは巧ったり、 
束ねたり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、加熱 
や加工したりしない 

電源コードび破損しで、感電や 
発熱-义巧の原因になります。 



長時間を風を身体に直接 
あてたり、をし過ざない 

体調悪化-健康障害の原因じな 
ります。 

度が一啼 



発熱器具の近くに置かな 
い 

樹脂部かが落けで弓 I 义する原因 
じなることびあります。 


スプレーなどの宙を本体 
の近くに置かない 

爆発や义巧の原因になります。 


めれた手でボタンやルー 
!(一などの操作をしない 

感電の原因じなります。 


運転中に、電源プラグを 
抜いて停止しない 

感電や义ぶの原因じなります。 




0 





吹出口 -吸込口 -排熱口に指や棒などを入れない、 
スイングしているルーパ‘一にさね5ない 

内部でファンが’高速◎輯しで 
おり、クガや故障の原因にな 
ります。 

スイングルーパー(こまをはさ 
むと、クガの原因になりまず。 



電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、 
びたつきのないよラに巧の根もとまで確実に差し 
こむ 

ほこりが巧着したり、接続が 
不完全な場含は感電や乂がの 
原因(こなります。 



{女全に使つていただくために 































連続排水ずる場合はホースの巧れ 
曲がり.落差などに注意し、確実 
に排水ずるよラに配管ずる 


かもれしでま財 
などをめらす原 
因になることか’ 
あります。 



巧 


水平で丈夫な場所で使用ずる 

ご使田中に本体び傾くと化ちれしでま財など 
をめらしたり、感電や漏電义おの原因になる 
ことがあります。 





排水ホースを使用ずる場合は、 
下にならないよラにずる 


ホースの 周囲びか点 


ホースの部の化び凍結し、本体内部の水び室内じ水も 
れしでまおなどをめらす原因じなることびあります。 


〇 


薬品を扱ラ場所で使用しない 
(病院、工場、実験室、美容院その他） 

空気中に落けた薬品や洗剤により除湿機び努化し、 
ひび割れや化をれしで家財などをめらす原因じな 
ることが'あります。 


0 


美術品や学術資料などの 
保をなど、特殊用途には 
使用しない 

保を品の品質低下などの原因 
じなることがあります。 



水蒸気の充満ずる所や水気のをい場所など、設置 
場所によつてはアースび必要 


不完をな場合は、感電の原困になることびあります。 
アース 線は、ガス管' 水道管' 避雷針' 電話の アース 線 
じ接続しないでください。 


e 


かのかか0やずい場所で使用しない 

感電や漏電乂がの原因になることが’あります。 



油-可燃性ガスのちれるおそれの 
ある場所へは設置しない 

后一もれで本体の周囲にたまると、発乂の 
原因になることがあります。 


0 



屋内専用なので直射日光のあたる場 
所 • 雨風のあたる場所で使用しない 

過熱や感電' 漏電义ぶの原因になることか‘あ 
ります。 


0 


同 



夕 
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A 注意 


理 

に 

つ 

し、 

の 


A 警告 


異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグ 
を巧を、修埋を依頼ずる 


異甫のまま運転を続けると故障や感電 
の原因になります。 


乂巧など 


运 


修理は、お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相 
談窓口に依頼ずる 


修理(こ不備があると感電- 
火がなどの原因になります。 


〇观 



A ま意 

本体の上にのったり、腰掛け し 1 

たりしない 否贷 

落下'乾 ffl などによりクガの關に 

なることびあります。 广-心 1 

めれた手で電源プラグを _ 

巧を差ししない ^ 

感電の原因になることが 

ぁります。 禱スグ^ 

t 

同じ場所で長期間ご使用の場合は、本体下部や床の 
周辺•壁などのミちれに注意ずる A 

排熱□の風があたる壁などに、ミ写れた跡が残る fV A 

場合があります。同じ揚巧で長時間ご使巧の場 V \J 

含は、壁や床など單めの清掃をしでください。 

吹出口 - 吸込口-排熱口を 因固/ 

ふさびない 

風通しが悪くなり発熱-発乂の 1 1 

原因(こなることがあります。 V ^广っ/.い 1 

、ご J 

別荘など無人で長時間連続で使用ずる A 

ときは、特にエアフィルターや排水 
ホ-スなどを定期のに点検ずる 

過熱やかもれの原因じなることびあります。 

長期間使用しない場合はま全のため 
電源プラグをコンセントか 5 巧く i 

感電や漏電义巧の原因じなることびあります。 * 


本体内部の熱交換器のアルミフィンに jCn\ 

さわらない 

クガの原因になることびあります。 

除湿水を飲料用-飼育用などに使用 

しない fXl 

健康を害する原因になることか’あります。 


、 

ど 

な 

ま 

き 

の S 
具な 
家し 
•用 
れ使 
入で 
し所 
巧場 
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〇因〇 
な原あ 
くのが 
悪乂と 
が発こ 
し•る 
通熱なす 
風発にま 
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G {女全に使つていただくために ) 


設置について 




















































回知つておいていただをたいこと 


■運転中は室温び上昇しまず。 

■を風は出ますび、エアコンと違い部屋を体をを房することはできません。閉めきった部屋で運転 
すると、排熱により室温び上昇します。 

■付属のが熱ダクトを使巧することにより、室温の上昇をおさえることびできます。（原=9ページ) 


■運転可能な部屋の温度について 

■運転巧能な部屋の温度は已で〜35でです。 

■部屋の温度び35でを超えると、本体内部の温度び上びるため、保護制御びはたらき運転できない 
ことびあります。 

■部屋の温度び己でな下の揚合は、除湿した水び凍りつき霜取り運転び長くなるため、除湿量は 
減つでさます。 


■排熱ダクトについて 

■排熱ダクトびつぶれで正常に排熱できない場含は、ち風•除湿能力びほ下したり、保護制御びはた 
らき風量び上びったりしで運転できない場含びあります。すみやかに、排熱ダクトのつぶれを直 
しでください。 

■排熱ダクトの延長をしないでください。 

■部屋の温度び30でを超えると、本体内部の温度び上びるため、 

CDM -109 は「ナイト」運転中、 CDM -149 は「弱」運転中に保護 
制御びはたらき風量び上びることびあります。 

(屈=ナイトモード-弱モード己ページ） 


■除湿量について 

■ 温度びほくなるにつれで、除湿量はかなくなります。 

また、同じ部屋で連続しで除湿すると、湿度び下びるため除湿量は減ってきます。 



■霜取りについて 

■部屋の温度び約15でな下になると、を®器に霜び巧くことびあります。その場合霜取り運転をお 
こないます。霜取りび完3しますと運転を再開します。 


■吹出□-吸込□-排熱□はふさびないでください。 


■壁、障害物から十分スペースをとつでください。 

■吹出□-吸込□-排熱□びふさびれでいますと、本体の 
保護制御びはたらき運転できないことびあります。 

KiS 就 


■テレビやラジオから 1 m な上はなしでください。 

電波障害の原因じなります。 

■機具は絶巧に横倒しや逆さにしないでください。 

故障の原因になります。 

■3 分遅延についで 

を風-除湿運転を厚止しですぐに再開したとさは、機械な護のため 
約3分間送風運転を続けた後、自動的に;ち風（除湿）運転に切り換 
ねります。 




十分なスペースをとる 



20 cm な上 


V_/ 


■アルミフィンについて 

■ 熱交換器に使巧しでいるアル三フィンは、性能向上のため樹脂の表面処理を実施しでます。 

銅管の□一巧の際の熱により一部変色しでいますび、性能および耐食性など何ら影響ありません。 




















回各部のなまえとはた 6 ま 


正面 


操作部 


の出 □ 


ち風’送風運転時に、スイングルー 
バーび開いで、風をのき出します。 
スインヴルーバーと上下ルーバー 
で風向を調整します。 

( が7〜8ぺージ） 


お買いあげ時、がかタンクに水 
び残っている場合びありますび、 
工場での除湿テストによるちの 
で異萬ではありません。 



ンドリールーバー 


ま動での出ち向び切りかえられます。 
(が8ぺージ） 


排熱口 


乾燥風（除湿時）またが熱風（ち風時）を吹ぎ 
出します。 



エアフィルター (吸込 □) 


吸い込まれる空気中のほこりやコ'''を取り除 
さます。室巧の湿った空気を吸い込みます。 
(が12ぺージ） 


フ□-卜 


八ンドル 


排水タンク水量確認窓 


排水タンク 


除湿した水をためます。満水になると自動的 
に運転び止まります。 （ t ^ 10ぺージ） 


エアフイルター (阪込 □) 


連続排水穴 


コー ド測す穴 


キヤスター 


(缺11ぺージ） 


スイング切換ランプト 


スイングボタン 


スポット、ワイド、 X スポッ 
リズムのの換えをおこないます。 
X スポットリズム： 

スポツトスインヴをしなびら 
の I 」ズム風運転 ([^7 ページ） 


内部乾燥ランプ) 


戸 


1ヮィド 

|c 

\ 

スポット 

C 

>2 H 义 

スポットリズム 

% 

iflH / 内部 k \\ 


〔冷風切換ランプ 


巧風ボタン 


パワフル運転/標準運転， 

運重ちに DM -1 09)' 弱運転に DM 
-149) の切換えをおこないます。 
(が6ぺージ） 


運乾/停止ボタン 


停止中に押すと運転を開始し 
ます。 

前回の運転モードで運転を開 
始しますが、電源投入をの初 
期状態からの運転は、を風標 
華運転となります。 

運転中に押すと運転を停止し 
ます。 （ C ^6 ぺージ） 



切タイ7—切換ランプ 


切タイマーボタン 


運転中に押すとのタイ7—運転 
のの換えをおこないます。 

傾7ぺージ） 

停止中にがすと内部乾燥運転 
を開始します。（屆=7ぺージ) 


除湿切換ランプ) 


除湿ボタン 


除湿運転、巧類乾燥運転のの換 
えをおこないます。 

(が6ぺージ） 


G 送風切換ランプ I 


送風ボタン 


送風運転での強、弱の切換えを 
おこないます。 （ t 3=6 ぺージ） 


運輯ランプ 


運輯中は点な、停止中及び内部 
乾燥運転中は消‘なします。 

排水タンクび満水になると自動的 
に運転を停止し、満水メ □ディーび 
鳴り、ランプの点滅でお知らせします。 



































































































































































































































0 運拓前の準備 

排水タンクの確認 

排水タンクび正しく入つでいないと運乾できません。 
この場合満水メ□デイーび鳴り、運捉ランプび点滅し 
でお知らせしますので、排水タンクを取り化しで正し 
く入れ直しでください。 

圓運拓の種類 


エアフィルターのセットの確認 

エアフィルターび正しく 
じットされでいるかどラ 
かを確認しでください。 



運転の種類 

使いち 

運転内容 

を風 

(屈= 6ページ） 

パワフル 

お部屋や脱巧巧、キッチンなど 
ち風び欲しし化き 
( お好みで3段階の調節びで、 

1さます ) 

風速をあげたパワフルなち風運転をおこない 
ます。 

標準 

ち風運転をおこないます。 

CDM-109 
の場合 

ナイト 

運転音をおさえた微風でのち風運転をおこない 
ます。 

CDM-149 
の場合 

弱 

弱風での;ち風運転をおこないます。 

除湿 

(が6ページ） 

衣類乾燥 

衣類などを早く乾燥させたい 
とぎ 

風速をあげたパワフルな除湿運転をおこないま 
す。 

除湿 

お部屋全体や巧入れ、ク□ーゼッ 
卜などの湿気をとりたいとさ 

除湿運転をおこなし、ます。 

送風 

(が6ページ） 

強 

扇風機やサーキュレーターなど 
のかねりとしで使いたいとさ 
(2 段階の調節びできます） 

強風で送風運転をおこないます。 

弱 

弱風で送風運転をおこないます。 

スインヴ 

(が7ページ） 

ワイド 

左ちの風の届く範囲を選びたい 
とぎ 

(2 段階の調節びできます） 

約80°の広ち範囲でスインク'ルー八一び自動で 
動さます。 

スポット 

約40°の範囲でスインヴルーバーび自動で動 
きます。 

スポットリズム 

ゆらぎ感のある白がな風にした 
いとき 

スポツトスインヴ運転をおこないなびら、自動的 
に風量び変化し、自がに巧い風で運転をおこな 
います。 

タイマ- 

(が7ぺージ） 

1 H 

消し忘れ防止など、 t ットした 
時間をに運転を停止させたい 
とぎ 

1時間運転したあと、白動的に運転を停止します。 

2 H 

2時間運転したあと、自動的に運転を停止します。 

6 H 

6時間運転したあと、自動的に運転を停止します。 

内部乾燥 （[:矿 7 ペ-ジ） 

運転後や長期間使巧しないとさ 
など、本体の部を乾燥させ清潔 
に保ちたいとさ 

約1時間運転したあと、白動的に運転を停止し 
ます。 






































な運面のしかた 

警告- 

めれた手でボタンやルーパーなどの操たをしないでくださし、。 

、 感電の原因にな0ます。 



排水タンクび正しく入っでいるかを確かめでから、運捉操巧をしでください。（頃=排水タンクの確認已ページ） 
排水タンクび正しく入っていないと運転しません。（その際は運捉開始と同時に、満水メ□ディーび鳴り運転ラ 
ンプび点滅しでお知らせします。） 

n 電源プラグをコンセント(交流100 V )に差しこみます。 

•• ■初期動たとしでピッといラ音び鳴り、全でのランプび約2秒間点灯 
し、吹化□のスイングルーパーび全開^全閱動巧をおこないます。 


曰 


曰 


運転/停止ボタンを押します。 

■運捉を開始します。（運転ランプび'点灯します。） 

■制巧 a ■電源投 A をの初期が態から運転を開!!台した 
場合は、ち風標準運転となります。一度運 
転するとその運転内容を記憶し、巧回から 
は停止前と同じ運転をおこないます。 

■再度、運転/停止ボタンを押すと運転を停止します。 
(すべでのランプび消灯します。） 

お好みの運転の種類に切りかえます。 

冷風運転 




を風ボタンを巧します。 

■スインク''ルーパーび開いで、吹出□よりち風を吹き出します。 

■ち風ボタンを1回巧すごとに標準ーパワフルーナイトに DM -109)/ 弱に DM -149) 
の順にのりかねりますので、ランプを確認のラえお好みの運転を還んでください。 

■ち風は正面の吹出□より出ますので、お好みで吹き出しち向を調節しでご使用ください。 
が7〜8ぺージ） 

■巧■ち風運転をするときは、できるだけ窓を開けでご使巧ください。 

エアコンではありませんので、お部屋を体を;ちやすことはできません。 

■お部屋を閔めきったままですと、排熱□より温風び出るため室温び上昇しますび、 
付属の排熱ダクトを使巧することにより、室温の上昇をおさえることびできます。 
排熱ダクトの使いかた9ページ） 

■吹出□固巧び結露することびありますび、 S 夕障ではありません。 


除湿運転 


に DM - 109】 

〇 /のつル 
〇標華 
〇ナイト 



[ CDM -149] 

〇 "のル 
〇標華 

〇弱 



除湿ボタンを押します。 

■排熱□より乾燥した風を吹き出します。 

■除湿ボタンを1回巧すごとに除湿 W 衣類乾燥にのりかわりますので、ランプを 
確認のラえお好みの運転を還んでください。 

■用途に台ねせでランドリールーパーの向きをかえでご使用ください。（扇= 8ぺージ） 
※付属の排熱ダクトを取り付けでスポツト蜘こ乾燥することちできます。9ぺージ) 

■刷团3 ■腕 S 運飼きはスイングル-パ-は閉じたが劇こなります。 

■スイングルーパーのすき間からち風び若干出ますび、故障ではありません。 

■除湿運転をするとさは、お部屋を閉めさった状態でお使いください。 

■が熱□から温風び出るため、室温び上昇します。 

■スイングボタンの操たはできません。 

■の出□周辺び結露することびありますび、故障ではありません。 

送風運転 


〇衣織燥巧 
〇除湿 



送風ボタンを巧します。 

■スインク'’ルーパーび開いで、吹出□より風を吹き出します。 

■送風ボタンを1回巧すごとに強 W 弱じのりかねりますので、ランプを確認のラえ 
お好みの運転を還んでください。 

■お好みで吹き出し方向を調節しでください。7〜8ぺージ） 


〇強 
〇弱 























0 切タイマー運面 


設定のしかた 


■運捉ランプび'点灯し、運転中であることを確認しでください。 

■のタイ7— ボタンを押しでください。 

■タイ7—の初期表示は、設定時間び1 H (1 時間後の)を表示します。 
■タイ 7- ランプは、のタイ 7- ボタン 


〇 6 H 
_ H 
AH / 巧部を燥 


を押すごとにち記のよラに順にのりか 
わり、のタイマーの設定びできます。 


1 H 42 H -»6 H 4 消な(取消 ） n 




巨時間後に運転を停止させたいとき ♦ タイマーの設定時間を6 H に設定します。 

(ランスま川、 2 H 、6 H の 3 つのランプび点灯） 

■ 運転時間が'経過しで残り2時間になると6 H のランプが'ミ肖えます。（ランプ点灯は1 H 、2 H ) 
■さらに時間び経過しで残り1時間になると2 H のランプび消えます。（ランプ点灯は1 H のみ) 
■ タイ7—終3時(運転停止時)は、お知らせ音(停止音)び鳴りをでのランプびミ肖なします。 


m 内部乾燥運起 

運輯後や長期間お使いにならないときに内部乾燥運捉をすると、本体内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となる 
カビや細菌の繁殖を抑えます。 

停止中に切タイマーボタンを巧すと、内部乾燥運おを開始しまず。 

■内部乾燥運転中は、スイングルーパーは閉じた状態で内部乾燥ランプのみ点灯します。 〇 6 H 



回が出方向の切りかえ 


rr を風•送風運転時 I (吹出 □) 

ち風効果をより高めるために、風向をスイングルーパー(左ちルーパー）と上下ルーパーで調節しでください。 


スイングルーバー（左ちルーバー ) 

スイングボタンを巧します。 

■スインヴボタンを1回押すごとに、スポット^ワイド^停止^スポットリズム 
の順でのりかねりますので、ランプを確認のラえスイングボタンを押しでください。 

齡■が Sii 励がま、スイングボタンは離できません。 


■スポットスイング ■ワイドスイング ■スポットリズム 


〇ワイド 
〇スポット 
〇スポットリズム 



約 40° の範囲でスイング運転を 
おこないます。 



約 80° の広角範囲でスイング運転 
をおこないます。 





スポットスイング運転をおこない 
なびら自然におい I 」ズム風運転を 
おこないます。 


〔 U ズム風) 


自動的に風量び変化し、ゆらぎ感 
のある自然な風となります。 




























































上下 ルーバー 


A 注意 


■スイングしでいるルーバーにさねらないでくださし、。 
手をはさまれるとクガの原因になります。 

上下ルーバーの調節は、スインヴ運転を OFF にした 
状態でおこなつで < ださい。 

■の出□同のの断熱なは、はびさないでください。 


0 


上下ルーノ く一の羽根を持って調節します。 



巧類乾燥•除湿運転時（排熱 □) 


巧途に合わせ、ランドリールーパーの向きをかえます。 


ランド U - J レーノ X - 



I 上のき出し ^ 

洗灌物び外に干せない梅雨どきなどに 




■後吹き出し 



押入れ、ク□ーピット、シューブボックス、リビングの除湿に 



■巧‘; 

■付属のが熱ダクトを使巧することで、 
より効果的にお使いになれます。 

(屆=排熱ダクトの使いかた9ページ) 
























































































































































































































晒扫臟ダクトの ffl いかた 

背面から排出される温風を室外に排化するための排熱ダクトを巧属しでいますので、冷風運転び効果的にできます。 
また、押入れなどをスポット的に乾燥するときち、効果的に使うことびできます。（※ダクトび折れ巧びったり、つぶれ 
たりしたときは、ち風•除湿能力び低下したり、保護装置びはたらき風量び上びったり運乾びできないことびあります。） 


排熱ダクトの取付ち法 




排熱ダクトの収納のしかた 


排熱ダクトをお部屋のがまで延ばし、排熱を室外に排おしま 
す。（ち風運転び効果的にできます。） 

押入れなどをスポット的に乾燥したいときは、排熱ダクトを 
乾燥したい所まで延ばしで使います。 

■ち風運転時は、エアコンのよラにお部屋を体を;ちやすことはでき 
ません。 

■雨風び強い揚含は運転を停止し、窓を閨めでください。 

■お部屋全体を陈湿する焉含はダクトをはすし、窓を閱めで陈湿運 
転をしでください。 

■排熱ダクトを引張って本体を移動しないでください。 

転倒のおそれか‘あります。 

■排熱ダクトをお使いになるときは「パワフル」または「標準 J を 
おすすめします。室温が30でを超えて「ナイト」に DM -109) ■ 
「弱」 （ CDM -149) で使巧した焉音、保護装置びはたらいで風量 
が上がることがあります。 


排熱ダクトを取りはすします。 

(ダクトアダプターはつけたままでかまいません。） 

ダクトポクットをあけ、排熱ダクトをたたんで収綱 
します。 

田!別売品について 




別売のダクトパネルを使巧することで、より効率的なが熱処理をすることびできます。 
ダクトパネルは、おおくの販売店でお買い巧めください。 


※取り巧け巧能な窓高さ寸るにより、巧の4種類びあります。（床からの窓の下端び100加な上の場合は取り巧けできません。) 


■ル窓巧ダクトパネル ( HDP -50 M ) . 窓高さ 72.5 cm 〜83.日 cm の揚含 

(ダクトパネルのカットで40畑!まで取り巧け可能） 

■標準ダクトパネル ( HDP -70 M ) . 窓高さ82.0抓〜133 cm の場合 

■長窓用ダクトパネル ( HDP -100 M ) . 窓高さ133 cm 〜162 cm の場合 

■テラス窓用ダクトパネル （ HDP -180 M ) …•窓高さ162抓〜200 cm の場合 


ダクトパネルの使いかた (ダクトパネル取扱説明書参照） 

下 

■ダクトパネルを窓へ取り巧けます。 ダクト受け部 

■が熱ダクトをダクトパみしのダクト受け部へ差しこみ、扫醜します。 

■ダクトパネル使巧時は、パネル後面の窓を開けでお使いください。 























































































































m 満水のお知6せとタンクの化のすてかた 

満水のお知5せ 

排水タンクに約 5.8 L の水びたまりますと自動的に運捉を停止し、満水メ□ディーび鳴り運乾ランプび点滅しでお知 
らせしますので、排水タンクの水をすででください。 


排水タンクの水のずてかた 


Q 排水タンクを取り出します。 

■排水タンクを八ンドルび見える所までゆっくりとかし引き 
出し、とってを上に持ち上げなびら両手でゆっくりと取り 
出しでください。 

■運転停止直後に排水タンクを取り出すと、残っている除 
湿水び本体内部に滴下することびありますので、30分 
上しでから取り出すことをおすすめします。 

滴下した場台は巧などでふきとつでください。 



八ンドル 


排かタンクとつで 


曰 水をずてまず。 

■排水タンクの八ンドルを持つで静かに運び、水をすででく 
ださい。内部をよくすすぎ、外側の水をふき取ります。 

■フ□-卜の巧に水び残つでいると、満水時の自動停止装 
置び正常にはたらかないので、完全に水をふき取つでく 
ださい。 


曰 排水タンクを戻します。 

■必す八ンドルをねかせ、静かに奥まで確実に巧し込んでく 
ださい。水をすでる前の状態で自動のに運転を始めます。 
■排水タンクび正しく入っていないと、運転できません。 


KK 就 



■排水タンクを取り出したを、内部の部品に锁れないでください。 

■排水タンクを必す正しく入れでください。正しく入っていないと満水メ□デイーび鳴り、運転ランプが点滅しで運転できません。 
■フ□ートの中にかや物を入れで運転しなし、でくださし、。満水時の自動停止装置び正常にはたらきません。 

■排水タンクを引き出しすぎると、排かタンクび本体より落下しで、化びこぼれるおそれびあります。 


満水メ□ディーを鳴5したくない場合 

運転停止中にのタイ7—ボタンを 3巧な上 押すと「ピー」と音び鳴り、 
メ□デイー音の鳴らない設定となります。 

ちとに戻したい場合は、同じ操たをちラー度おこなラか、電源プラグ 
を一旦巧き、3砂上たつでから差しこみ直しでください。 

■勵凶 



■電源プラグを一旦巧くと、メ□デイー音の鳴る設定に戻ります。 
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因連続が水 

巧くにが水できる場所びあれば連続排水びできます。 

必す運捉を停止し、電源プラグをコン t ントから巧いで、排水タンクを取り化しでからおこなつでください。 


■ご巧意いただくちの 

■ヤスリ ■排水 ホースとしで 巿販品の ビニールホース 

■ドライバー （内径15〜 16 mm ) 


〇 連続排水穴をちけます。 


曰 


■排水タンクを取り出し、本体の連続排水巧をドライバー 
などで押しで巧ち抜さ、巧の端面をヤス I 」などで仕上げ 
ます。 


扫け < ホースを 取り付けます。 

■連続排水巧からホースを通し、ホースの先を排水□の奥までしっかりと差し込みます。 



う \ 


/ビニール 

1 Q / 


ホース 






^-^^ 


曰 


が水 □' 

層". 

"連続が 7 J (巧 

【犯がタンクを取り出し本体側から見た図】 


排水タンクを取り付けます。 

■排水タンクび正しく入っていないと運転できません 



空気だまり 





ホース先端のか沒 


■排水ホースは必ず巧下りの巧配をつけ、水び流れることを確認しで 
ください。 

■が水ホースの先端を水中に入れたり、透中で高くなったり巧びった 
りしでいるとが水できません。 

■が水ホースの差し込みびゆるいと水ちれするおそれびありまずので、 
排水□の奥までしっかり差し込んでください。 


阳キヤスター巧動 

■本体を移動するときは、運転を停止し必す排水タンクの水をすででく 
ださい。（应=排水タンクの水のすでかた10ぺージ） 

■とつでを持ち、キヤスターを使つで移動しでください。 

■部屋間の仕切りや、凹凸のある場所、階段、傷のつきやすい床などは、 
本体を持ちあげで移動しでください。 




■キヤスターで本体を移動するときじ、床の材質じよつでは床に傷びつくおそれヴあります。 

傷のつさやすい床や凹凸のある場所では持ち上げで移動しでください。 

■本体を傾けでキヤスター移動しますと床の表面を傷つけます。また、本体内部の残水びこぼれ床などをめらすこと 
びあります。 





























































































































困お手入れのしかた 


A ま意 


/ 


S 

おま入れをするとき ^ 

本体内部の熱交換器 

本体内部の洗淨はお客様^ 

本体の化洗いは 

は、必す運拓を信止 

のアルミフインにさ AtniTA 

自身ではおこなねず、必 mm 

しなレでくださ /VA 

し、電源プラグち巧 

わらないでください。 VS / 

すお買レちけの販売) S ま H 

し、。感電のおそ V 

いてからおこなつで 

ケガをするおそれび 

たはコ□ナお客様ご相談 

れびあります。 

L ください。 

あります。 

窓口に相談してください。 

ノ 


エアフィルターのお手入れ （2 週間に一度) 

^3- - — —二 -— *5 



2週間に一度はお手入れをしでください。 

エアフイルターにほこりびつまると風量び減少し、能力び低下します。 



エアフイルター下部のつまみをつまんで、上に引き上げなびら字前に弓いで取り 
はすしでください。 



エア フィ ルターのネットは、はすしで掃除機を使用するか軽くたたいでください。 
ちれのひどいときは、中性洗剖を落かしためるま湯か水で洗ラと効果びあります。 
洗った後は、よくすすぎ、曰陰で乾かしでからちとどおり取り付けでください。 


■エアフィルターにほこりびつまると、風量びほ下しで保護制御びはたらき、正甫に運転できなくなります。 
■エアフィルターをはすしたまま運転すると内部にごみが巧着し、故障の原因じなります。 

■製品は必す正立で運搬-保管しでください。 


排水タンクのお手入れ 


排水タンク、フ□ートとちに水洗いしでください。 



フ□ー トの中の水をふき取っでください。フ□-卜の中 
に水び残っていると、満水時の自動停止装置び正常には 
たらかないことびあります。 

また、フ□ートの軸びはすれたまま運捉しますと、水び 
あふれます。 



やわ5かい巧でか5;をき 

やわらかい巧でからぶきしでください。 

掃除機などでお手入れ 

吸 • 吹化 □ • 排熱□を掃除するときは、□ングノス'ル 
などでおこなつで < ださい。 

揮発性のものは使わない 


ペンジン-シンナー、みびき粉、 
化尊ぞラきんなどを使巧すると 
変おや割れることびありますの 
で使巧しないでください。 


4 crciu 下のお湯を使ラ _ 

40’ C 1^ 上のお湯は使わないでください。 

変おすることびあります。 

長期間使わないとき 

■運転を停止し、電源プラグを巧いでください。 

電源コードは、まとめでパンドで止め、パンドを 
コード掛けに差し込んで掛けでください。 

■排水タンクの水をすででください。 

■エアフイルターを掃除し、ちとどおりに取り付けで 
ください。 

■やわらかい巧で本体をからぶきしでください。 
■直射曰化のあたらない場所に保管しでください。 



点検整備のおずず め —_ _ 

本品は数シーブンお使いになりますと内部びちれ、性能び低下することびあります。通常のお寺入れとは別に点検 
整備をおすすめします。 

点検整備は、お買いあげの販売店または、おおくのコ□ナお客様ご相談窓□にご相談ください。 
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阳このようなとまには 


修理-サービスをお申しつけになる前につぎの点をお調べください。 



症 状 

原因-処置方法 

巧 

障 

で 

は 

友 

ま 

せ 

ん 

運転しでいるび冷風が出ない 

■運較停止後約3分間は保護装置びはたらいでいるため送風のみとなります。 

■室温び1日で必下の揚含、内部の熱交換器に霜びつくことがあり、このよラなときは霜 
取運転をおこない送風となります。霜取び終3ずると運輯を再開します。 

■室温び高すぎませんか（使用温度範囲5〜3日で） 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 ■送風運輯になっでいませんか。 

上面びあたたかくなる 

■排熱のためあたたかくなりますび、異雷ではありません。 

排水タンクに露びつく 

■除湿水び冷たいため湿度び高いときは、露びつくことびあります。 

運転中や停止直後(こ 
"シュル""シュル"と音びする 

■内部のを媒(を却液)び流れる音です。異常ではありません。 

風量び運転中に上昇する 

■室温び約30で]^上のときは、な護装置び作動し、風量び自動的に上昇ずるときびあります。 
■エアフィルターび目詰まりしでいませんか。 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 ■スポットリズム運転になっでいませんか。 

吹出□周のに露びつく 

■冷風運起時に湿度び高いと、冷風により露びつくことびあります。 

■除湿運賠時に湿度び高いと、空気を除湿するとき(こ発生する;ち風がスイングルーバー 
のすき間よりわすかに出るため、露がつくことびあります。 

ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 

運転しない 

■ご家庭のブレーカーやヒューズびのれでいませんか。 

■電源プラグびコン它ントじしっかり入っていますか。 ■厚電ではありませんか。 

■排水タンクび正しく入っでいますか ■が水タンクび満水になっでいませんか。 

冷風-除湿能力び®下した 

■エアフィルターび目詰まりしでいませんか。■部屋の温度、湿度びほくありませんか。 
■吸込 □ '吹出 □' が熱□びふさびれでいませんか。■が熱ダクトびつぶれでいませんか。 

なかなか湿度が下がらない 

■石ミ宙ス1-ーブ、その他水蒸気が出るちのびありませんか。 

■部屋び広すぎませんか。 ■ ドア、窓の開閱が多くありませんか。 

■送風運损になっでいませんか。 ■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 

音びラるさい 

■不ま定な場巧で使っでいません力、。 ■エアフィルターび目詰まりしでいませんか。 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 ■コン t ントの電圧は1 00 V ですか。 

洗選物びなかなか乾かない 

■洗濯物(こ吹出風があたっていますか。■広い部屋で乾燥しでいませんか。 

■洗選物の量び多くありませんか。 ■室温がおくありませんか。 


つぎの症がのときは、ただちに運転を停止し、電源プラヴを巧き、販売店へご連絡ください。 

■ヒューズやブレーカーびたびたびのれるとき ■誤っで異物やがを入れでしまった、本体を倒しでしまったとき 

■電源プラヴやコードが'異常に熱いとき ■使用中に異常音が'するとき 

■電源プラヴやコードの被覆び破れでいるとき ■その化、異常のあるとき 

■スイツチの作動び不確実なとき 


〔ア ース について J 

水蒸気び巧満する所や水気のをい巧で使巧する場合は、巧一漏電したとぎにおこ 
る感電を防止するために、本体背面のアースネジにアース線を接続しでください。 


A ミ主意 


不完をな場合は、感電の原因になることび'あ 
ります。アース線は、ガス管-水道管-避雷 
針-電話のアース線に接続しないでください。 



アース ネジ 





田仕様 


型 式 

CDM -109 

CDM -149 

電 源 

交流 100 V 

50/60 HZ 

除湿能力 

( L / 曰） 

9.0 / 10.0 

12.0 / 14.0 

ミ肖費電力 

( W ) 

205 / 215 (巧類乾燥運転時） 

300 / 330 (巧類乾燥運起時） 

除湿巧能面積の吕安 

木 造 

プレノ \ブ 
鉄 筋 

19 m 2(11 置）/ 21 m 2(13 置） 
29 m 2(17 置）/ 32 m 2(19 置） 
38 m 2(23 置）/ 42 m 2(2 己置） 

2己 m 2(1 己置）/ 29 m 2(18 置） 

38 m 2 に3置）/ 44 m 2(27 置） 
50 m 2 (30 置）/ 日 8 m 2 (3 日置） 

排水タンク客量 

約 5.8 L で白動停止 

総質量 

( kg ) 

13.0 

13.己 

があ寸を眉さ X 幅 X 奥行) ( mm ) 

600 X 250 X 386 

巧属品 

排熱ダクト-ダクトアダプター 


■除湿能力は室温27で、ホ目対湿度60%を持続する室内で運损したときの1曰あたりの数値です。（巧類乾燥運輯時) 
■除湿可能面積の目安は 、 」EMA (曰本電機工業養）規格に薑つ'いた数値です。 

■待機電力は約 0.5 W です。 

■製品は改良のため仕様の一部がかわることびあります。 

■長期間お使いにならないときは、電源プラグをコンたントから振いでください。 
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晒修理•な証 

修理 サービス について 


■冷風-巧類乾燥除湿磯の補修用性能部品の保有期間は製造な切穫8年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため(こ必要な部品でず。くわしくはお買いあばの販売店またはお近くのコ□ナ 
お客様ご相談窓□(こご相談ください。 

■保証期間経過辕の修理じついでは、販売店にご相談くださし、 

修理(こよって機能が'維持で舌る場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


f 度理を依頼されるとさは 


異常があるときは、運転を停止しで電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。 
ご連絡の隙には、つぎの己点をはっきりとご連絡ください。 


:!量し!譜)保証書をごらんくださし、。 

■故障内客 


■ご住所-ご巧咨-お電話番号 
■訪問ご希望曰 


保証書について 


このコ□ナ冷風-巧類乾燥除湿磯(こは「保証書」が巧いでいまず。 

■保証書はお買レあばの販売店でお寢しいたしまずので、必すお憂け取りください。巧一故障した場含には、保証書記載の客に 
より、保証期間巧は無料修理いたしまずので、保証書記載巧客をご確認のラえ大切に保管しでください。 

■保証書にお買レあば曰、販売店爸など所定事頂の記入がなレと有効とはなりません。もし記入がないときは、ずぐにお買レあ 
ばの販売店にお申し出ください。 

■このコ□ナ冷風-巧類乾燥除湿機の保証期間はお買いあばレただいた曰から 1 年（ただし、冷ま P 装置の保証期間は 3 年）でず。 
保証書の記載の客によりお買いあばの販売店が修理いたしまず。 

その他詳細は保証書をごらんください。 


wa ミ論3む割 f ご欄舶-黯をごらんください。 
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TEL (076)260-0567 
TEL の 76)26 日-0038 
TEL (076)444-0567 
TEL 0776)23-0567 


TEL (0 25 6)3 2 - 21 26( 代表) 
TEL 〇 25 が 32 - 2 じ 9 代表^ 
TEL 025)286-9131 代表^ 
TEL (026)221-51 11ミ代表) 
TEU 0263)26-0051 (代表) 


青森巿ち館1了目 12-38 
青巧巿古館1了目 12-38 
が田市泉中巧 4 T 目 4-1 8 
が田市が祖川兰千刈 109-1 
八戸市売市4 了目 4-7 
八戸市売巿4 了目 4-7 
弓ム前市田圍 1-2-1 
化前市田圍 1-2-1 
盛岡市門 2-1-42 
盛岡市門 2-1-42 

奥州巿水巧区か巧工業団地4 了吕79 


干 564-0044 
干 564-0044 
干 760-0078 
干 612-8414 
干 651-2133 
干 522-0024 

干 620-0061 


FAX の 17)742-8275 
FAX (01 7)743-1 118 
FAX の 18)864-8468 
FAX の 18)864-5760 
FAX (0178)45-4290 
FAX の 178)71-1344 
FAX の 172)28-0191 
FAX (0172)29-1133 
FAX の 19)622-5244 
FAX の 19)604-0283 
FAX の 197 に 2-4452 

FAX (022)236-8810 
FAX の 22)783- 1792 
FAX の 24) の 8-3021 
FAX の 23) 目 42- 3254 
FAX のの 4)31-0581 


FAX (日 3)3927- 11目日 
FAX の 3)3927-1 13日 
FAX の 3)3927-1 160 
FAX の 42)528-2:382 
FAX (047 312-8338 
FAX ミ 045)852-5540 
FAX の 55)268- 1569 
FAX 048 651-6370 
FAX 048 651-6370 
FAX の27た61 -91 39 
FAX の 28)632-5205 
FAX 0276口 8— 5508 
FAX の 29)241-4268 
FAX の2が 836-1913 


FAX の 256)35— 8519 
FAX (0256)32-2137 
FAX の 25)286-331 3 
FAX の 2 6た 21 -0039 
FAX の2目 3)25-9961 

FAX (076)260-077 己 
FAX の765260-0738 
FAX の 76)444-06 11 
FAX 0776)23-0580 


干 030 -0946 
干 030 -0946 
干 01日-0917 

干 01日-0802 

干 031-0073 
干 031-0073 
干 036-8086 
干 036-8086 
干 02日-0823 
干 02日-0823 
干 023-0002 

干 983-003 己 
干 983-0035 
干 963-8033 
干 990-2423 
干 998-0103 


干 1 14-0003 
T 114-0003 
T 114-0003 
干 190-00 11 
干 270-2222 
干 2が-0063 
干 409-3866 
干 331-0812 
干 331-0812 
干 370-0007 
干 321-0933 
干 373-0825 
干 310-0852 
干 305-0861 


干 955-0864 
干 955-0864 
干 950-0855 
干 381-0022 
干 399-0033 

干 920-0027 
干 920-0027 
干 930-0985 
干 918-8237 


信越. 
北陸地区 


新 

湯 る 

店 

兰をサービスじンター 

新 

爲東営業 
野営業 

巧 

長 

巧 

秘 

本営業 

巧 

金 

お ま 

店 


金おサービス它ンター 
富山営業所 
福抖営業所 


TEL の 3)3927-1 151 
TEL (03)3911-1131 
TEL (03)3927-1152 
TEL (042)51 9-5271 
TEL 047 312-8330 
TEL (045)852-4008 
TEL (055)268-1567 
TEL の 48)651-1722 
TEL の 48)651-1231 
TEL (027)361-4806 
TEL (028)632-5105 
TEL 0276 り 8-6571 
TEL 029)241-2172 
TEL 029 839-5325 


北海道地区 


東化地区 


関東地区 


東海地区 


近畿. 
四国地区 

中国地区 


九州地区 


広島市ち化南区お園 3-27-20 〒731-0138 

広島市ち化南区お園 3-27-2 日 〒731-0138 

岡山市化区辰己 35-1 03 〒700 -0976 

米寺市目ス美の 235-1 〒683-0035 

固南市徳山きーノ井手5631 -4 〒7が-0882 


TEL (082)871 -3310(代表） 
TEL 082 871-3315 代表） 
TEL 086た 43-7751 代表） 
TeU 0859)33-8157 ミげ表） 
TEU 0834)22-5567 (代表） 


FAX (082)871-3306 
FAX 082 871-0272 
FAX 086)243-7191 
FAX か 859)23-0709 
FAX の 834)22-5589 


FAX の 6)6386-7262 
FAX 06)6386-5588 
FAX か 87)835-0160 
FAX (075)643-0870 
FAX 078)922-2438 
FAX 0749)26-2116 
FAX 0773 23-7592 


含ち屋市熱田区桜田の 16-11 
g ち屋市熱田区检田の 16-1 1 
静岡市駿巧区富松 2-15-30 
岐阜市六を南 2-7-8 
津巿畐茶屋 3-29-38 
沼ま市西椎路888-1 


〒が 6-0004 TEU 052)746-6600( げ表） 

〒456-0004 TEU 052)746-6603( げ表） 

〒422-80% TEL (054)2：38-0005 (代表） 
〒500-8358 TEU 05 の 268-7555( げ表） 
〒514-0819 TEU 059 に 34-8471( げ表） 
〒41 0-0303 TEL (055)968-621 0(げ表） 


FAX の 52)884-6551 
FAX の 52)884 -目554 
FAX の 54)2:38-0006 
FAX の 58)268— 7550 
FAX の 59)234-8472 
FAX の 55)968— 6212 


東を都化区豊島 8-4-8 
東を都化区豊島 8-4-8 
東京都化区豊島 8-4-8 
なり I 市畐おの1-22-3 
松戸巿畐塚新田 95-5 
横お巿戸塚区原宿 4 T 目 7-1 3 
山梨県中巨摩郡昭和の西を2491 -2 
さいたま市:!ヒ区冨原の 1-674-2 
さいたま市:!ヒ区宮原の 1-674-2 
局崎市問屋町西1 -3-22 
宇都客市梁瀬の2313 
太田市畐林東の2375 
水口市ち原の 653-2 
つくば市谷田部 6788- 19 


札幌市白扫区平和通16 了目南 1-1 9 〒〇 03-0028 

ホし幌市白扫区米里3ま2 了目 6-25 〒〇 03-0873 

函館市西ち梗の21 -2 〒〇41 -0824 

脚 II 市東祖川南1を 2 T 目 2-5 〒〇 78-8261 

帯広市西18ま化1 T 目1 7-1 〒〇 80-0048 

卸 I 路市巧圍町 4-1 7 〒〇85-00% 

化見市美ち町 9-1-30 〒〇 90-0064 


TEUOl 1)864-0440 (代表） 
TEL (01 1)879-2121 (代表） 
TEL 0138)48-6070 代表） 
TEL 0166 37-2330 代表） 
TEL か155た 5-751 8ミ代表5 
TEL の 154)24-41 91(代表） 
TEUOl 57)26-21 03 如表） 


FAX の1 1)863-3154 
FAX (011)871-2000 
FAX 0138)48-6080 
FAX 0166 37-2338 
FAX (0155)35-7510 
FAX (0154)24-0451 
FAX わ157526 -2107 


FAX (日 92)474-5775 
FAX (092)474-6414 
FAX の 93)592—8666 
FAX 099 281-1252 
FAX 096 369-6323 
FAX (095)882-7767 
FAX (0985)25-0685 
FAX 日 97)523-51 目 2 


宿岡市博多区東比恵 2-2-4 日 〒812-日日日7 

福岡市博多区東比恵 2-2-4 日 〒8 12-0007 

:化刀;州市ル詹化区愛着 2-6-4 〒803-0828 

鹿巧島市宙上 7-16-5 〒890-0034 

熊本市尾ノ上 1-11-12 〒862-0913 

長崎県西彼许郡時まのを底郷お田 74-1 〒851-21日6 
宮崎市霧島 3-59-2 〒880-0032 

大分巿3左 1-19-7 〒870-0108 


TEU 01 7)742-8255( 巧表) 
TEU 01 7)743-2971( 巧表) 
TEU 018)864-5671( げ表) 
TEU 018)864-52 19(巧表) 
TEU 0 1 78)24-5289( げ表) 
TEU 0 1 78)47-6609( 巧表) 
TEU 0172)28-39 10(代表) 
TEU 0 1 72)26-4770( げ表) 
TEU 019)622-4791( 巧表) 
TEU 019)604-0281 (代表) 
TEL の 197)22-41 日5(げ表) 

TEL (022)235-3181( 巧表) 
TEU 022)783-1791( げ表) 
TEU 024)9：38-2240 (代表) 
TEU 023)642-3255( 巧表) 
TEU 0234)31-0571( げ表) 


沖縄地区 


巧縄営業所宜野湾市宇地巧738 

シー サイド- パーク 102 


〒901-2227 TEU 098)897-5677 (代表 ） FAX の 98)897-5679 


27039002 


本ネ王•工場=条巿東新保 7-7 〒955-8己10 

柏崎工場柏崎巿宝の2-日8 〒945-0817 

長岡工場長岡市下条町含ノ浦1069于 940-1 146 


TEL (0256)32-21 11(大代表） 
TEL (02 己 7)23 —己17己(イザ^) 
TEL (0258)22-2121 (代表） 


お客様ご相談窓□一覽表1 


修理サービスや製品についでのご相談は機種名をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のご相談窓□にご依頼ください。 

ご転居やご贈営品などでお困りの場合は、下記のお巧くの窓□じご相談く 
ださい。 

名称、所在地、電話畜号は、変更する場合びありますのでご3承ください。 


♦アフターサービスの お問い合わせは下記へど5ぞ 


コ□ナサービスセンター 


3 U -3- ル 


1120-919-302 

(修理受付専用ダイヤル） 

FAX 0120-919-322 


携帯電話 -PHS 等からは 
最寄の サービスセンター 
へ直接おかけください。 


繼慨 
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夕 
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表表表表表表表 

PV 

1012197 

1710332 

1670428 

2512260 


0653242 

8834222 
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台 
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お5影閒 

888 田 5 南の 
け吉町東 
田田町区巧寺巧 
金を里見区法荒 
南南ち伏西正市 
市市市市市巿山 
田田松都戸根斯 
耿の高京巧彦福 

店-巧巧巧所所 

ミ、^業業業業員 
まな 営 
^営営営営 
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夕 

s 、/良良 良 

ゴ占 「1 舅舅 旨 舅 
ス業 
匡‘！ lilii 営 

古^岡阜営ま 
ち 

ち g 静岐ま沼 


表表表表表表表表 

11111001 
70126186 
70633761 
已681771已 


44217293 
77986822 
445238リ5 
22396587 
99999999 
00000000 
/(v/lv/lv/v/v/v/fv/lv 
しししししししし 
巳巳 E 巳 E 巳巳巳 
TTTTTTTT 


134WA0349 - 012 3 dsp 21 


株ぶちな 3 U • 
















